
LA VOCE DEL PADRONE. — Mod. « 557 » radiogrammofono. - Produzione: 1940-1941. - Media frcquenza: 465 kHz. - Qamme: c.c. (14,5-27, m), c. (23-56 m), m. (192-580 m), I. (860-2000 m). - Conaumo: 60 watt circa. 

Potenzo d’uncita: 6 watt. 












